Yorbíta 
ropia 


Florario Silla. uro 


N ombre cientifico: Flos Patria 


, Jerbitapropia, flordeaquí 
Nombre común: oiinontecriolla 


U sos y características: de flor menudita, las hay 
de todos los colores. Al parecer los camp an 


madera. Hay quienes han empezado a llamarlas 
tembladera porque últimamente se les ve frágiles y 


ahogadas por, las flores dê invernadero. 


[memorias] 
ll y patsirionio 
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